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DETJTSCH HERMETIC DM5600 SERIES MINIATURE QUICK DISCONNECT 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C -26482 
P (PIN) STYLE CONTACTS MAY BE S (SOCKET) TYPE 

ALTERNATE INSERT POSITION LETTER TO BE PLACED AFTER THE STYLE LETTER P OR S 


DEUTSCH PART NO. 

. . 


MIL. STANDARD NO 

i ft ii ii Hi U M T r U . lii an I . - r--irri- - 


DEUTSCH PART NO. MIL STANDARD NO. 



Mtg Type 



-*P Solder Mtg 


Type 


DM5600-3P 

DM5600-7P 

DM5600-12P 

DM5600-19P 

DM5600-27P 

DM5600-37P 


MS3134H-3P 

MS3134H-7P 

MS3134H-12P 

MS3134H-19P 

M33134H-27P 

MS3134H-37P 


DM5601-3P 

DM560 1-7P 

DM5601-12P 

DM5601-19P 

DM5601-27P 

DM5601-37P 




DM5602-*P Solder Mtg Type 


DM5605-*P Jan Nat Mtg 


DM5602-3P 

DM5602-7P 

DM5602-12P 

DM5602-19P 

DM5602-27P 

DM5602-37P 


DM5605-3P 

DM5605-7P 

DM5605-12P 

DM5605-19P 

DM5605-27P 

DM5605 -37P 


DM5606-*P Square Flange Mtg 


DM5606-3P 

DM5606-7P 

DM5606-12P 

DM5606-19P 

DM5606-27P 

DM5606-37P 


MS3132H-3P 

MS3132H-7P 

MS3132H-12P 

MS3132H-19P 

MS3132H-27P 

MS3132H-37P 


DEUTSCH HERMETIC DTK SERIES BAYONET-LOCK CONNECTORS 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-26482 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT NUMBER) 

ALTERNATE INSERT POSITION LETTER TO BE PLACED AFTER THE STYLE LETTER "P" 


DTKIH SOLDER MOUNTING TYKE 

in»nrninai*Hi \mmmm rnMnurwn — ri 


Deetech Part Number 

DTKIH-8-*P 

DTKIH-I0-*P 

DTKIH-12-*P 

DTKIH- 14-*P 

DTKIH-16-*P 

DTKIH-18-*P 

DTKIH-20-*P 

DTKIH-22-*P 

DTK1H-24~*P 


MIL STD Number 
****** ***** 

l©3113H8-*P 

MS3113H12-*? 

MS3113H14-*P 

MS3113H16-*P 

MS3113H18-*P 

KS3113H20-+P 

MS3113H22-*P 


Cannon Part Number 

KPTIH8-*P 

KPTIH10-*P 

KPTIH12-*P 

KPTIH14-*P 

KPTIH16-*P 

KFTIH18-*P 

KFTIH20-*P 

KPTIH22-*P 


Bendut Part Nunber 

PTIH-8-*P 

PTIH-10-*P 

PTIH-12-*P 

PTIH-14-*P 

PTIH-16-*P 

PTIH-18-*P 

PTIH-20-*P 

PTIH*22-*P 

PTIH-24-*P 



DTK02H SQUARE FLANGE MOUNTING TYPE 

rnmm m mmmm ■ mr-^ n tm r . mmmmam m *** 


Deatsch Part Nuiaber 
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MIL STD 

■iw— a— ataaw l awma*— w i 





Cannon Fart Milder 
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DTK02H~8-*P 

BTK02H-10-*P 

DTR02H-12-*P 

DTK02H-14-*P 

DTK02H~16-*P 

DTK02H-18-*P 

DTK02H-20-*P 

DTK02H-22-*P 

DTK02H-24-*P 


KFT02H8-*P 

RPT92H10-*? 

KPT02H12-*P 

KPT02H14-*P 

KPT02H16-*P 

KPT02H18-*P 

RPT02H20-*P 

KPT02H22-*P 


PT02H-8-*P 

PT02H-10-*P 

PT02H-12-*P 

FT02H-14-*P 

PT02H-16-*P 

PT02H-18-*P 

PT02H-20-*P 

PT02H-22-*P 

PT02H-24-*P 


DTK07H JAM NUT MOUNTING TYPE 


DTK07H~8~*P 

DTK07H-10-*P 

DTK07H-12-*P 

DTK07H-14-*P 

DTK07H-16-*P 

DTK07H-18-*P 

DTK07H-20-*P 

DTK07H-22-*P 

DTK07H-24-*P 


MS3114H8-*P 

MS3114H12-*P 

MS3114H14-*P 

MS3114H16-*P 

MS3114H18-*P 

MS3114H20-*P 

M33114H22-*P 


KFT07H8»*P 

KPT07H10-*P 

KPT07H12-*P 

KFT07H14-*P 

KPT07H16-*P 

KPT07H18-*P 

KPT07H20-*P 

KPT07H22-*P 


FT07H-8-*P 

PTQ7fi-l0~*P 

PT07H-12-*P 

PT07H-14-+P 

PT07H-16-*P 

PT07H-18-*P 

PT07H-20-*P 

PT07H-22-*P 

PT07H-24-*P 


DEUTSCH HERMETIC DH02 SERIES, MS TYPE CONNECTORS, THREADED COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-5015 

(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT NUMBER) 


DASH NUMBERS -001 * EYELET 


« * <& 


•002, SOLDER POT 


* • » 


, SHORT SOIDER POT FOR 
DEUTSCH AND CANNON NUMBERS ONLY 


DH02-(*)-(*)P— ©0(*) SOIDER MOUNTING - (NO FLANGE) 


DEUTSCH PART NUMBER 




AMPHENOL PART NUMBER 


DH02-10SL-*P-00 

DH02-12S-*P-001 

DHO2-14S-*P»O01 

DH02-16S-* P-001 

DH02-12-*P-00l 

DH02-14~*P~001 

BH02-l6»*P~00l 

DH02-18-*P-001 

DH02-20-+P-001 

DH02-22-*P-001 

DHO 2-24-*P-00 1 

DH02-28-*P-001 

DH02-32-*P-001 


GSO2-1QSL-*P-0O1 
GS02-12S-*P-001 
GS02-14S-*P-001 
GS02-16S-*P-001 
GS02-12-*P-001 
GS02-14-*P-001 
GS02-16-*P~001 
GS02~18“*P~001 
6S02-20-*P- 
GS02-22-*P- 
GS02-24-*P- 
GS02«*28-*P-O0I 
GS02-32-*P~001 


172-6 10SL-*P2 
172-612S-*P2 
172-6 14S-*P2 

172-616S-*P2 

172—612— *P2 

172-614-*P2 

172-616-+P2 

172-618-*P2 

172-620-*P2 

172-622-*P2 

172-B24~*P2 

172-628-*P2 

172-632-*P2 



DEUTSCH HERMETIC DH02 SERIES, MB TYPE CONNECTORS, THREADED COUPLING (CONTINUED) 


DHQ2- (*)-( * )-!!(*) SQUARE FLANGE MOUNTING 


DEUTSCH PART NUMBER 

DH02-IQSL-*P-111 

DH02-12S-*P-111 

DH02-14S-*P-111 

DH02-16S-*P-111 

DH02-12~*P-111 

DH02-14-*P~111 

DH02-16-*P-111 

DH02-18-+ P-111 

DH02-20-*P-1H 

DH02-22~*P-111 

DH02-24-*P-lll 

DH02-28-*P-lll 

BH02-32-*P-lll 


DH02- (*)-(*) P-25 (*) 



MOUNTING 


CANNON PART HOMER 


GS02-10SL-*P~111 
GS02-12S-*P-1 1 1 

GS02-14S-*P-111 

GS02-16S-*P-111 

GS02-12»*P-111 

GS02-14-*P-111 

GS02-16-*P-1 1 1 

GS02-18-*P-111 

GS02-20-*P-lll 

GS02-22-*P-lll 

GS02-24-*P-lll 

GS02-28-*P-l 1 1 

GS02-32-*P-lll 


CIRCULAR FLANGE 


AMPHENOL PART NUMBER 

172-3 10SL-*P2 
172*3 12S-*P2 
172-3 14S-*P2 
172-3 16S-*P2 
172-3 12-*P2 
172-3 14-+P2 
172-3 16-*P2 
172-3 18-*P2 
172-3 20-*P2 
172-3 22-*P2 
172-3 24-*P2 
172-3 28-*P2 
172-3 32-*P2 


DH02-10SL-*P-251 

DH02-12S-*P-251 

DH02-14S -*P-25 1 

DH02-16S-*P-251 

DH02-12-*P-251 

DH02-14-*P-251 

DH02-16-*P-25l 

DH02-18-*P-251 

DH02-2G-+P-251 

DH02-22-*P-251 

DH02-24-*P-25l 

DH02 -28-* P-251 

DH02-32-*P-251 


GS02-10SL-*P-251 

GS02-12S-*P-251 

GS02-14S-*P-251 

GS02-16S-*P-251 

GS02-12-*P-25l 

GS02-12-*P-251 

GS02-16-*P-251 

GS02-18-*P-251 

GS02-20-*P-251 

GS02-22-*P-251 

GS02-24-*P-251 

GS02-28-* P-251 

GS02-32-*P-251 


172-3 210SL-*P2 
172-3 212S-*P2 
172-3 214S-*P2 
172-3 216S-*P2 
172-3 212-*P2 
172-3 214-*P2 
172-3 216-*P2 
172-3 218-*P2 
172-3 220-*P2 
172-3 222-*P2 
172-3 224-*P2 
172-3 228-*P2 
172-3 232-*P2 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-26500 SERIES BAYONET LOCI AND THREADED COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION? MIL-C-26500 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT NUMBER) 

ALTERNATE KEYWAY POSITION NUMERAL TO BE PLACED AFTER THE STYLE LETTER "P" 


27034H*B*P SOLDER 


DEUTSCH PART NUMBER 
(Add-586 for Solder 
Pot Contact* ) 

27034H10B*P 

27034H12B*P 

27034H14B*P 

27034H16B*P 

27®34H18B*P 

27034H22B*? 


MTG TYPE, BAYONET COUPLING 

m 1 —Mrt^jiiinnnmi us ■mwi n^mu r hSthi n win uranium ■ i aaaB8CTWW» 


MILITARY STD. NO. AMPHENOL PART NO. 

(Add -108 for Sol- 
der Pot Contacts) 


MS27034H10B*P 

MS27P34H12B*P 

BB27034H14B*? 

IB27034H16B*P 

MS27034H18B*P 

MS27034H22B*P 


48-15H 10-*P 
48-15H 12-*P 
48-15H 14-*P 
48-15H 16-*P 
48-15H 18-*P 
48-15H 22-*P 


PYLE NATIONAL PART NO. 
(W-Solder Pot Contacts) 
(E-Eyelet Contacts) 

2ZB-HC-1410-*PE 

ZZB-HC-1412-*PE 

ZZB-HC-1414-*PE 

ZZB-HC-1416-*PE 

ZZB-HC-1418-*PE 

ZZB-HC-1422-*PE 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-26500 SERIES BAYONET LOCK AND THREADED COUPLING, CONTINUED 



27034H*T*P SOLDER TYPE, THREADED COUPLING 


DEUTSCH PART NUMBER 
(Add-586 for Solder 
Pot Contacts) 

27034H10T*P 

27034H12T*P 

27034H14T*P 

27034H16T*P 

27054H18T*P 

27034H22T*P 


MILITARY STANDARD NO. 


MS27034H10T*P 

MS27034H12T*P 

MS27034H15T*P 

MS27034H16T*P 

MS27034H18T*P 

MS27034H22T*P 


AMPHENOL PART NO. 
(Add-108 for Sol- 
der Pot Contacts) 

48-05H10-*P 
48-05H12-*P 
48-05H14-*P 
48-05H16-*P 
48-05H18-*P 
48-05H22-*P 


PYLE NATIONAL PART NO, 
(W -Solder Pot Contacts) 
(E-Eyelet Contacts) 

ZZL-HC-1410-*PE 

ZZL-HC-1412-*PE 

ZZL-HC-1414-*PE 

ZZL-HC-1416-*PE 

ZZL-HC-1418-*PE 

ZZL-HC-1422-*PE 


24264H*B*P SQUARE FLANGE 


24264H10B*P 

24264H12B*P 

24264H14B*P 

24264H16B*P 

24264H18B*P 

24264H22B*P 


MIG. BAYONET COUPLING 


48-10H10-*P 

48-10Hl2-*P 

48-10H14-*P 

48-10H16-*P 

48-10Hl8-*P 

48-10H22-+P 


ZZI-HC-1710-*PE 
ZZB-HC-1712-*PE 
ZZB-HC-1714-*PE 
ZZB-HC-1716-*PE 
ZZB-HC-17 18-*PE 
ZZB-HC-1722-*PE 


24264H*T*P SQUARE FLANGE MOUNTING, THREADED COUPLING 


24264H10T*P 


48-00H10-*P 

24264H12T*P 


48-00H12-*P 

24264H14T*P 

m ■» • » » 

48-00H14-*P 

24264H16T*P 

* * a • • 

48 -00Hl6-*P 

24264H18T*P 

® • * • # 

48-00Hl8-*P 

24264H22T*P 

• e e • @ 

48-00H22-*P 

2426§H*B*P JAM NUT 

MOUNTING, 

BAYONET COUPLING 




24265H10B-*P 

24265H12B-*P 

24265H14B-*P 

24265H16B-*P 

24265H18B-*P 

24265H22B-*P 

2426§H*T*P 


MS 24265H10B*P 
MS24265H12B*P 
MS24265H14B*P 
MS 24 26 5H 16B* P 
MS24265H18B*P 
HS24265H22B*P 

NUT MTG. , THREADED 


48-13H10-*P 

48-13H12-*P 

48-13Hl4-*P 

48-l3H16-*P 

48-13Hl8-*P 

48-l3H22-*P 

COUPLING 


24265H10T*P 

24265H12T*P 

24265H14T*P 

24265H16T*P 

24265H18T*P 

24265H22T*P 


MS24263H10T*P 
MS 24 265H12T*P 
M324265H14T*P 
MS24265Hl6T*P 

MS24265H18T*P 

MS24265H22T*P 


48-03HI0-*P 

48-03Hl2-*P 

48-Q3H14-*P 

48-03H16-*P 

48-03H18-*P 

48-03H22-*P 


ZZL-HC-17 10-*FE 
ZZL-HC-1712-*PE 
ZZL-HC-17 14-*PE 
ZZL-HC-1716-*PE 

ZZL-HC-17 18-* PE 
ZZL-HC-1722-*PE 


ZZB-HC*1510-*PE 
ZZB-HC-15 12-*PE 
ZZB-HC-15 14-*PE 
ZZB-HC-15 16 -*PE 
ZZB-HC-15 18-*PE 
ZZB-HC-1522-*PE 


ZZL-HC-15 10-*PE 
ZZL-HC-1512»*PE 
ZZL-HC-1514-*PE 
ZZL-HC-15 16-*PE 
ZZL-HC-15 18-*FE 
ZZL-HC-1522-*F5 


DEUTSCH HERMETIC MIL-C-25955 SERIES ACME THREAD COUPLING 
PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-C-25955 
(* INDICATES CONTACT ARRANGEMENT) 


DEUTSCH PART NO. 


24239M16-*N 

24239M19-*N 

24239M21-*N 

24240M16-*N 

24240M19-*N 

2424®M21-*N 

24241M16-*N 

24241M19-*N 

24241M21-*N 


MIL. STD. NO. 


M324239M16-*N 

M524239M19»*N 

MS24239M21-*N 

MS24240M16-*N 
!C24240M19-*M 
MS 24240M2 1 -*N 

MS24241M16-*N 

MS24241M19-*N 

MS24241M21-*N 


CANNON PART NO. 


KH02-16-*P 

KH02-19-*P 

KH02~21-*P 

KH10-16-*P 

KH10-19-*P 

KH10-21-*P 

KH30-16-*P 

KH30-19-*P 

KH30-21-*P 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNSVILLE, PENNSYLVANIA 

GROUP I 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C (NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 

DEUTSCH 

PART NUMBER 


DEUTSCH TEST 
REPORT NUMBER 

MS3120E-10-6P, 6S 

BTKOO-10-6P, 

6S 

16776-A of 

MS3120E-12-3P, 3S 

BTKOO-12-3P, 

3S 

December 1962 

MS312QE-12-10P, 10S 

BTKOO-12-10P, 

10S 

16776-D of 

MS3120E-14-5P, 5S 

BTKOO- 14- 5 P , 

5S 

28 Oct 1962 

MS3120E-14-12P, 12S 

BTKOO-14-12P, 

12S 


MS3120E-14-15P, 15S 

BTKOO- 14- 15 P, 

15S 


MS3120E-14-19P, 19S 

BTKOO- 14- 19 P, 

19S 


MS3120E-16-8P, 8S 

BTKOO- 16-8 P, 

8S 


MS3120E-16-26P, 26S 

BTKOO- 16-2 6P # 

26S 


MS3120E-18-11P, 11S 

BTKOO- 18- IIP, 

ns 


MS3120E-18-32P, 32S 

BTKOO- 18- 32 P, 

32S 


MS3120E-20-16P, 16S 

BTKOO- 20- 16P, 

16S 


MS3120E-20-39P, 39S 

BTKOO-20-39P, 

39S 


MS3120E-20-41P, 41S 

BTK 00-20 -41 P, 

41S 


MS3120E-22-21P, 21S 

BTKOO- 22-2 IP, 

21S 


MS3120E-22-55P, 55S 

BTKOO- 2 2-55 P, 

55S 


MS3120E-24-61P, 61S 

BTKOO- 2 4- 61 P, 

61S 


MS3124E-10-6P, 6S 

BTK07-10-6P, 

6S 


MS3124E-12-3P, 3S 

BTK07-12-3P, 

3S 


MS3124E-12-10P, 10S 

BTK07-12-10P, 

10S 


MS3124E-14-5P, 5S 

BTK07-14-5P, 

5S 


MS3124E-14-12P, 12S 

BTK07-14-12P, 

12S 


MS3124E-14-15P, 15S 

BTK07-14-15P, 

15S 


MS3124E-14-19P, 19S 

BTK07-14-19P, 

19S 


MS3124E-16-8P, 8S 

BTK07-16-8P, 

8S 


MS3124E-16-26P, 26S 

BTK07-16-26P, 

26S 


MS3124E-18-11P, 11S 

BTK07-18-11P, 

ns 


MS3124E-18-32P, 32S 

BTK07-18-32P, 

32S 


MS3124E-20-16P, 16S 

BTK07-20- 16P, 

16S 


MS3 124-20- 39 P, 39S 

BTKO 7-20-39P, 

39S 


MS3124E-20-41P, 41S 

BTK07-20-41P, 

41S 


MS3124E-22-21P, 21S 

BTK07-22-21P, 

21S 


MS3124E-22-55P, 55S 

BTK07-22-55P, 

55S 


MS3124E-24-61P, 61S 

BTKO 7-24- 61P, 

61S 


MS3126E-10-6P, 6S 

BTK06-10-6P, 

6S 


MS3126E-12-3P, 3S 

BTK06-12-3P, 

3S 


MS3126E-12-10P, 10S 

BTKO 6- 12- 10 P, 

10S 

f 


MANUFACTURER ' S 
NAME & ADDRESS 


Deutsch Electronic 
Components Division 
Municipal Airport 
Banning, California 

Plant: 

Municipal Airport 
Banning, California 
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GROUP I 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DEUTSCH 

DEUTSCH 

TEST 

MANUFACTURER’ S 

DESIGNATION 

PART NUMBER 

REPORT 

NUMBER 

NAME AND ADDRESS 

MS3126E-14-5P, 5S 

BTKO 6- 14-5 P , ! 

5S 16776-A 

of 

Deutsch Electronic 

MS3126E-14-12P, 12S 

BTK06-14-12P, 

12S December 1962 

Components Division 

MS3126E-14-15P, 15S 

BTKO 6- 14- 15 P, 

15S 16776-D 

of 

Municipal Airport 

MS3126E- 14-19P, 19S 

BTK06-14-19P, 

19S 28 Oct 

1962 

Banning, California 

MS3126E-16-8P, 8S 

BTK06-16-8P, 8S 



MS3126E- 16-26 P, 26S 

BTKO 6- 16- 2 6P, 

26S 


Plant: 

MS3126E-18-11P, 11S 

BTK06-18-11P, 

11S 


Municipal Airport 

MS3126E-18-32P, 32S 

BTK06-18-32P, 

32S 


Banning, California 

MS3126E-20-16P, 16S 

BTK06-20-16P, 

16S 



MS3126E-20-39P, 39S 

BTK06-20-39P, 

39S 



MS3126E-20-41P, 41S 

BTKO 6-20-41 P # 

41S 



MS3126E-22-21P, 21S 

BTKO 6-22-2 IP, 

21S 



MS3126E-22-55P, 55S 

BTK06-22-55P, 

55S 



MS3126E-24-61P, 61S 

BTK06-24-61P, 

61S 



MS3140E-3P, 3S 

DDOO-3P-023, • 

-3S-023 16776-E Phase 1 

MS3140E-7P, 7S 

DDOO-7P-023 , • 

-7S-023 of 

28 Sep 

1962 

MS3140E-12P, 12S 

DDOO-12P-023, 

-12S-023 16776-E Phase 2 

MS3140E-19P, 19S 

DDOO-19P-023, 

-19S-023 of 

17 Jul 

1964 

MS3140E-27P, 27S 

DDOO-27P-023, 

-27S-023 



MS3140E-37P, 37S 

DDOO- 3 7 P-02 3 , 

- 37S-023 



MS3144E-3P, 3S 

DD04-3P-023 , 

-3S-023 



MS3144E-7P, 7S 

DD04-7P-023, 

-7S-023 



MS3144E-12P, 12S 

DD04-12P-023, 

-12S-023 



MS3144E-19P, -19S 

DD04-19P-023, 

-19S-023 



MS3144E-27P, -27S 

DD04-27P-023, 

-27S-023 



MS3144E-37P, 37S 

DD04-37P-023, 

-37S-023 



MS3147E-3P, 3S 

DD07-3P-Q23 , 

-3S-023 



MS3147E-7P, -IS 

DD07-7P-023, 

-7S-023 



MS3147E-12P, -12S 

DD07-12P-023, 

-12S-023 



MS3147E-19P, -19S 

DD07-19P-023, 

-19S-023 



MS3147E-27P, 27S 

DD07-27P-023, 

-27S-023 



MS4147E-37P, 37S 

DD07-37P-023, 

-37S-023 



MS3148E-3P, 3S 

12942-3P-023, 

-3S-023 



MS3148E-7P, 7S 

12942-7P-023, 

-7S-023 



MS3148E-12P, 12S 

12942- 12 P-02 3 

, -12S-023 



MS3148E-19P, 19S 

12942-19P-023 

, -19S-023 



MS3148E-27P, -27S 

12942-27P-023 

, -27S-023 



MS3148E-37P, -37S 

12 942- 37 P-02 3 

, -37S-023 
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GOVERNMENT 

DESIGNATION 

MS3120F-10-6P, 

MS3120F-12-3P, 

MS3120F-12-10P, 

MS3120F-14-5P, 

MS3120F-14-12P, 

MS3120F- 14-15 P, 

MS3120F-14-19P, 

MS3120F-16-8P, 

MS312QF-16-26P, 

MS3120F-18-11P 

MS3120F-18-32P 

MS3120F-20-16P 

MS3120F-20-39P 

MS3120F-20-41P 

MS3120F-22-21P 

MS3120F-22-55P 

MS3120F-24-61P 

MS3120P-10-6P, 

MS3120P-12-3P, 

MS3120P-12-10P 

MS3120P-14-5P, 

MS3120P-14-12P 

MS3120P-14-15P 

MS3 120 P-14- 19P 

MS312QP-16-8P, 

MS312QP-16-26P 

MS3120P-18-11P 

MS3120P-18-32P 

MS3120P-20-16P 

MS3120P-20-39P 

MS3 120 P-20-41 P 

MS3 120 P-2 2- 2 IP 

MS3120P-22-55P 

MS3120P-24-61P 

MS3124F-10-6P, 

MS3124F-12-3P, 

MS3124F-12-10P 

MS3124F-14-5P, 
MS3124F- 14-12P 
MS3124F-14-15P 
MS3124F-14-19P 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNSVILLE, PENNSYLVANIA 

GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-2 6482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


DEUTSCH DEUTSCH TEST MANUFACTURER * S 



PART NUMBER 

RE PORT 

NUMBER 

NAME AND ADDRESS 

6S 

BTKOO- 10- 6P( SR) , 

6S ( SR) 

16776-A 

Deutsch Electronic 

3S 

BTKOO- 1 2-3 P( SR) , 

3S ( SR) 

of 

Components 

Division 

10S 

BTKOO-12-10P ( SR) 


December 

Municipal 

Airport 

5S 

BTKOO-14-5P( SR) , 

5S ( SR) 

1962 

Banning, 

California 

12 S 

BTKOO- 14- 12 P( SR) 

, 12 S( SR) 

16776-D 



15 S 

BTKOO- 14-15P ( SR) 

, 15 S ( SR) 

of 

Plant: 


19S 

BTKOO-14-19P( SR) 

, 19S9SR) 

28 

Municipal 

Airport 

8S 

BTKOO-16-8P(SR) , 

8S( SR) 

October 

Banning, 

California 

26S 

BTKOO-16-26P ( SR) 

, 26S(SR) 

1962 



US 

BTKOO- 18- IIP (SR) 

, 11S(SR) 




32 S 

BTKOO- 18- 32 P( SR) 

, 32S ( SR) 




16S 

BTKOO-20-16P ( SR) 

, 16S ( SR) 




39S 

BTKOO-20-39P(SR) 

, 39S ( SR) 




41S 

BTKOO- 20- 41P ( SR) 

, 41 S( SR) 




21S 

BTKOO-22-2lP( SR) 

, 21S ( SR) 




55S 

BTKOO-22-55P( SR) 

, 55S(SR) 




61S 

BTKOO-24-61P( SR) 

, 61S ( SR) 





6S BTKOO-10-6P-004 , 6S-004 

3S BTKOO-12-3P-004, 3S-004 

10S BTKOO-12-10P-004 , 10S-004 

5S BTKOO-14-5P-004 , 5S-004 

12S BTKOO- 14- 12 P-004, 12S-004 

15S BTKOO- 14- 15 P-004 , 15S-004 

19S BTKOO- 14- 19 P-004, 19S-004 

8S BTKOO- 16- 8 P-0 04, 8S-004 

26S BTKOO- 1 6-2 6P-004 , 26S-004 

11S BTKOO- 18-11P-004, IIS-004 

32S BTKOO- 18- 32 P-004, 32S-004 

16S BTKOO-20-16P-004 , 16S-004 

39S BTKOO-20-39P-004 , 39S-004 

41S BTKOO-20-41P-004 , 41S-004 

21S BTKOO-22-21P-004 , 21S-004 

55S BTKOO-22-55P-004 , 55S-004 

61S BTKOO-24-61P-004 , 61S-004 

6S BTK07-10-6P ( SR) , 6S(SR) 

3S BTK07-12-3P ( SR) , 3S(SR) 

10S BTK07-12-10P(SR) , 10S(SR) 

5S BTK07-14-5P( SR) , 5S(SR) 

12S BTK07-14-12P(SR) , 12S(SR) 

, 15S BTK07-14-15P(SR) , 15S(SR) 

. 19S BTK07-14-19P(SR) , 19S(SR) 
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GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 


DEUTSCH 
PART NUMBER 


DEUTSCH TEST MANUFACTURER' S 

REPORT NUMBER NAME AND ADDRESS 


MS3124F-16-8P, 8S 
MS3124F-16-26P, 26S 
MS3124F-18-11P, US 
MS3124F-18-32P, 32S 
MS3124F-20-16P, 16S 
MS3124F-20-39P, 39S 
MS3124F-20-41P, 41S 
MS3124F-22-21P, 21S 
MS3124F-22-55P, 55S 
MS3124F-24-61P, BIS 


BTK07- 16-8P ( SR) , 
BTK07-16-26P( SR) , 
BTK07-18-11P ( SR) , 
BTK07-18-32P( SR) , 
BTK07-20-16P{ SR) , 
BTK07-20-39P ( SR) , 
BTK07- 20-41 P( SR) , 
BTKO 7-22-2lP( SR) , 
BTK07-22-55P(SR) , 
BTK07-24-61P ( SR) , 


8S(SR) 16776-A of 
26S(SR) December 
11S(SR) 1962 
32S ( SR) 16776-D 
16S9SR) of 
39S(SR) 28 Oct 
41 S ( SR) 1962 
21 S ( SR) 

55S( SR) 

61S ( SR) 


Deutsch Electronic 
Components Division 
Municipal Airport 
Banping, California 

Plant: 

Municipal Airport 
Banning, California 


MS3126F-10-6P, 

6S 

MS3126F-12-3P, 

3S 

MS3126F-12-10P, 

10S 

MS3126F-14-5P, 

5S 

MS3126F-14-12P, 

12S 

MS3126F-14-15P, 

15S 

MS3126F-14-19P, 19S 

MS3126F-16-8P, 

8S 

MS3126F-16-26P, 

26S 

MS3126F-18-11P, 

US 

MS3126F-18-32P, 

32S 

MS3126F-20-16P, 

16S 

MS3126F-20-39P, 

39S 

MS3126F-20-41P, 

41S 

MS3126F-22-21P, 

21S 

MS3126F-22-55P, 

55S 

MS3126F-24-61P, 

61S 

MS3120E-10-6P, 

6S 

MS3120E-12-3P, 

3S 

MS3120E-12-10P, 

10S 

MS3120E-14-5P, 

5S 

MS3120E-14-12P, 

14S 

MS3120E-14-15P, 

15S 

MS3120E-14-19P, 

19S 

MS3120E-16-8P, 

8S 

MS3120E-16-26P, 

26S 

MS3120E-18-11P, 

US 

MS3120E-18-32P, 

32S 


BTK06-10-6P ( SR) , 
BTKO 6- 1 2 - 3 P ( SR) , 
BTKO 6- 12- 10 P( SR) 
BTKO 6- 14- 5 P ( SR) , 
BTKO 6- 14- 12 P( SR) 
BTKO 6-14- 15 P( SR) 
BTK06-14-19P ( SR) 
BTK06-16-8P ( SR) , 
BTK06-16-26P( SR) 
BTKO 6- 1 8- 1 1 P ( SR) 
BTKO 6- 18- 32 P( SR) 
BTK06-20-16P ( SR) 
BTKO 6- 20- 39 P ( SR) 
BTK06-20-41P ( SR) 
BTKO 6-22-21 P( SR) 
BTK06-22-55P( SR) 
BTK06-24-61P ( SR) 

LPTOOE-10-6P, 6S 
LPTOOE- 1 2 - 3 P , 3S 
LPTOOE-12-10P, 10S 
LPTOOE- 14-5 P, 5S 
LPTOOE- 14-12P, 12S 
LPTOOE- 14- 15 P, 15S 
LPTOOE- 1 4- 1 9 P , 19S 
LPTOOE- 16-8 P, 8S 
LPTOOE- 16- 2 6P, 26S 
LPTOOE- 18- IIP, 11S 
LPTOOE- 1 8- 3 2 P , 32S 


6S ( SR) 

3S ( SR) 

10S(SR) 

5S(SR) 

12 S ( SR) 

15 S( SR) 

19S ( SR) 

8S( SR) 

26S ( SR) 

11S(SR) 

32S ( SR) 

16S ( SR) 

39S ( SR) 

41S ( SR) 

21 S ( SR) 

55S( SR) 

61S(SR) 

16776-A of 
Dec 1962 
16776-D of 
28 Oct 1962 
18666 of 
7 Jul 1964 
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GOVERNMENT 

DESIGNATION 

MS3120E-20-16P, 

MS3120E-20-39P, 

MS3120E-20-41P, 

MS3120-22-21P, 

MS3120E-22-55P, 

MS3120E-24-61P, 

MS3120F-10-6P, 

MS3120F-12-3P, 

MS3120F-12-10P, 

MS3120F-14-5P, 

MS3120F-14-12P, 

MS3120F-14-15P, 

MS3120F-14-19P, 

MS3120F-16-8P, 

MS3120F-16-26P, 

MS3120F-18-11P, 

MS3120F- 18-32 P, 

MS3120F-20-16P, 

MS3120F-20-39P, 

MS3120-20-41P, 

MS3 120F-22— 21P, 

MS3120F-22-55P, 

MS3120F-24-61P, 

MS3120P-10-6P, 

MS3120 P-12-3P , 

MS3120P-12-10P, 

MS3120P-14-5P, 

MS 3 1 20 P-14- 12 P, 

MS3120P-14- 15P, 

MS3120P-14-19P, 

MS3120P-16-8P, 

MS3120P-16-26P, 

MS 3120 P-18- IIP, 

MS3120P-18-32P, 

MS3120P-20-16P, 

MS3120P-20-39P, 

MS3 120 P-20-41 P, 

MS3120P-22-21P, 
MS3 120 P-2 2-55 P, 
MS 3 120 P-24- 6 IP, 


U. S. NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER 
AERONAUTICAL ELECTRONIC AND 
ELECTRICAL LABORATORY 
JOHNS VI LLE , PE NNSYLVANIA 

GROUP II 

LIST OF DEUTSCH MIL-C-26482C( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 



DEUTSCH 

PART NUMBER 


DEUTSCH TEST 

REPORT NUMBER 

MANUFACTURER' S 

NAME AND ADDRESS 

16S 

LPTOOE-20-16P, 

16S 

16776-A of 

Deutsch Electronic 

39S 

LPTOOE-20-39P, 

39S 

December 1962 

Components Division 

41S 

LPTOOE- 20-41 P, 

41S 

16776-D of 

Municipal Airport 

21S 

LPTOOE-22-21P, 

21S 

28 Oct 1962 

Banning, California 

55S 

LPTOOE-22-55P, 

55S 

18666 of 


61S 

LPTOOE- 24- 61 P, 

61S 

7 Jul 1964 

Plant: 





Municipal Airport 

68 

LPTOOF-10-6P, 6S 


Banning, California 

3S 

LPTOOF-12-3P, 3S 



10S 

LPTOOF-12-10P, 

10S 



5S 

LPTOOF-14-5P, 5S 



12S 

LPTOOF- 14 - 1 2 P , 

12S 



15S 

LPTOOF-14-15P, 

15S 



19S 

LPTOOF- 14- 19 P, 

19S 



8S 

LPTOOF- 1 6-8 P, 8S 


* 

26S 

LPTOOF- 16- 2 6P, 

26S 



IIS 

LPTOOF- 1 8- 1 1 P , 

ns 



32 S 

LPTOOF- 18- 32 P, 

32S 



16S 

LPTOOF-20-16P, 

16S 



39S 

LPTOOF-20-39P, 

39S 



41S 

LPTOOF- 20-41P, 

41S 



21S 

LPTOOF-22-21P, 

21S 



55S 

LPTOOF-22-55P, 

55S 



61S 

LPTOOF-24-61P, 

61S 



6S 

LPTOOP-10-6P, 6S 



3S 

LPTOOP- 1 2- 3 P , 3S 



10S 

LPTOOP- 12- 10 P, 

10S 



5S 

LPTOOP- 14- 5 P , 5S 



12 S 

LPTOOP-14-12P, 

12S 



15S 

LPTOOP- 14- 15 P, 

15S 



19S 

LPTOOP- 14- 19 P, 

19S 



8S 

LPTOOP- 1 6-8 P, 8S 



26S 

LPTOOP- 16- 2 6P, 

26S 



11S 

LPTOOP- 18- IIP, 

ns 



32S 

LPTOOP- 18- 32 P, 

32S 



16S 

LPTOOP-20-16P, 

16S 



39S 

LPTOOP-20-39P, 

39S 



41S 

LPTOOP- 20 -4 1 P , 

41S 



21S 

LPTOOP-22-21P, 

21S 



55 S 

LPTOOP-22-55P, 

55S 



61S 

LPTOOP- 24- 61 P, 

61S 
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GROUP II 
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LIST OF DSUTSCH MIL-C-26482C ( NAVY) CONNECTORS 

CROSS REFERENCE 

MILITARY STANDARDS - DEUTSCH PART NUMBERS 


GOVERNMENT 

DESIGNATION 


MS3126E-10-6P, 

6S 

MS3126E-12-3P, 

3S 

MS3126E-12-10P; 

10S 

MS3126E-14-5P, 

5S 

MS3126E-14-12P, 

12S 

MS3126E-14-15P, 

15S 

MS3126E-14-19P, 

19S 

MS3126E-16-8P, 

8S 

MS3126E-16-26P, 

26S 

MS3126E-0L8-11P, 

IIS 

MS3126E-18-32P, 

32S 

MS3126E-20-16P, 

16S 

MS3126E-20-39P, 

39S 

MS3126E-20-41P, 

41S 

MS3126E-22-21P, 

21S 

MS3126E-22-55P, 

55S 

MS3126E-24-61P, 

61S 

MS3126F-10-6P, 

6S 

MS3126F-12-3P, 

3S 

MS3126F-12-10P, 

10 S 

MS3126F-14-5P, 

5S 

MS3126F-14-12P, 

12 S 

MS3126F-14-15P, 

15S 

MS3126F-14-19P, 

19S 

MS3126F-16-8P, 

8S 

MS3 12 6F- 16-26 P, 

26S 

MS3126F-18-11P, 

IIS 

MS3126F-18-32P, 

32S 

MS3126F-20-16P, 

16S 

MS312 6F-20-39P, 

39S 

MS3126F-20-41P, 

41S 

MS3126F-22-21P, 

21S 

MS3126F-22-55P, 

55 S 

MS3126F-24-61P, 

61S 


DEUTSCH 
PART NUMBER 

LPT06E-10-6P, 6S 
LPT06E-12-3P, 3S 
LPT06E-12-10P, 10 S 
LPT06E-14-5P, 5S 
LPT06E-14-12P, 12S 
LPT06E- 14-15 P, 15S 
LPT06E-14-19P, 19S 
LPT06E-16-8P, 8S 
LPT06E-16-26P, 26S 
LPT06E-18-11P, US 
LPT06E-18-32P, 32S 
LPT06E-20-16P, 16S 
LPT06E-20-39P, 39S 
LPT06E-20-41P, 41S 
LPT06E-22-21P, 21S 
LPTQ6E-22-55P, 55S 
LPT06E-24-61P, 61S 

LPT06F-10-6P, 6S 

LPT06F-12-3P, 3S 
LPT06F-12-10P, 10S 
LPT06F-14-5P, 5S 
LPT06F-14-12P, 12S 
LPT06F-14-15P, 15S 
LPT06F-14-19P, 19S 
LPTQ6F-16-8P, 8S 
LPTG6F-16-26P, 26S 
LPTQ6F-18-11P, US 
LPT06F-18-32P, 32S 
LPT06F-20-16P, 16S 
LPT06F-20-39P, 39S 
LPTQ6F-20-41P, 41S 
LPT06F-22-21P, 21S 
LPT06F-22-55P, 55S 
LPT06F-24-61P, 61S 


DEUTSCH TEST MANUFACTURER'S 
REPORT NUMBER NAME AND ADDRESS 


16776-A of Deutsch Electronic 
December 1962 Components Division 
1677 6-D of Municipal Airport 

28 Oct 1962 Banning, California 

18666 of 


7 Jul 1964 Plant: 

Municipal Airport 
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CONNECTORS 




ARC! 

L 

P 


complete stocking and assembly 

2 -LOCATIONS 


OVER 2,000,000 COMPONENTS IN STOCK 
FOR IMMEDIATE ASSEMBLY AT FACTORY 
PRICES! 



ARCO ELECTRONICS, INC. □ Commu- ¥¥T ARCO PACIFIC, INC. □ 2707 East Foot- 

nity Drive, Great Neck, N.Y. 11022 □ WAQF hill B Ivd. , Pasadena, California 91107 
516 HU 7-0500 □ TWX 516-466-0235 I I VOi □ 213-684-1510 □ TWX 910-588-3293 


ARCO 

electronics inc. 


A LORAL SUBSIDIARY 

Community Drive, Great Neck, New York 11022 □ 516 HUnter 7-0500 □ TWX 516-466-0235 □ ARCO PACIFIC, INC. □ 2707 East Foothill 
Blvd., Pasadena, California 91107 □ 213-684-1510 □ TWX 910-588-3293 □ ARCO ELECTRONICS, INC. □ 2523 Farrington Street, Dallas, 
Texas 75207 □ 214-631-0270 □ TWX 214-631-5910 




